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PART III 
Stores Purchase 


Indigenous Medicine Department 


SHORT TENDER NOTICE 


No. C /2795/2012/ AVCH . 

19th June 2012 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
and Installation of the Two Nos. Industrial Laundry 
Equipments (Washing Machine) for Government Ayurveda 
College Hospital, Thiruvananthapuram . 

Estimate Cost - 4 ,95 ,000 . 

Tenders should be superscribed “ Supply of the Two 
Nos. Industrial Laundry Equipments (Washing Machine)” 
addressed to the Superintendent, Government Ayurveda 
College Hospital, Thiruvananthapuram . The last date of 
the receipt of tenders will be at 3 p . m . on 31-7 - 2012 . The 
late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3. 30 p . m . on 31 -7 - 2012 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted along with the specification 
of the materials to be supplied . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of 

1,030 ( cost of tender form 990 + VAT 40 ) which 
is the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances . Tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 1 p . m . 
on 31- 7 - 2012 . Cheques, Postal Orders etc . will not be 
accepted towards the cost of forms. Those who wish to 
purchase tender forms by post shall send an additional 
amount of 50 by money order to cover postal charges. 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 515 
( cost of tender form 495 + VAT 20 ) per copy . 


r . 


Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the cost quoted rate as Earnest Money Deposit by 
Demand Draft in favour of the Superintendent, Government 
Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram 
together with an agreement in Kerala Stamp Paper 
worth 100 . The rate quoted shall remain firm for one 
year from date of acceptance of the tender. The 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone/ 
cancel the tender, without starting any reason . 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവ്വേദ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 
ലാൻടി എക്യുപ്മെന്റ് സ് (വാഷിംഗ് മെഷീൻ) രണ്ടെണ്ണം 
വാങ്ങാൻ തീരു മാ നിച്ചി രി ക്കു ന്നു . വിത രണം ചെയ്യാൻ 
താൽ പ ര്യമു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- അടങ്കൽ തുക - 4,95,000. 

ഓരോ ദർഘാസുകളും തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ 
കോളേജ് ആശു പ്രതി സൂപ ണ്ടിന്റെ മേൽ വിലാസത്തിൽ 
പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 31- 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടി ല്ലാ ത്ത താ കു ന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 31 - 7- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാ 
നിക്കുന്നതാണ്. ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുളളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യേ ക്കാൾ 50 കൂടു തൽ 
മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ 
രേഖ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്കുന്ന വില നിര ക്കു കൾ ദർഘാസ് 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തിനൽകുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള 
കാലയളവിലേക്ക് പ്രാബല്യമു ണ്ടാ യി രിക്കു ന്ന താണ്. ഒരു 
ദർഘാസിന്റെ വില 1,030 . (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 515 ). 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരു വ ന ത പുരം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശു പതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡാം 100 - ന്റെ കേരള 
സംസ്ഥാന മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം 
കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാനോ മാറ്റി വയ്ക്കാനോ ഉള്ള 
അധികാരം തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


SPECIFICATION 


| 1. Industrial Washer Extractor Model HWP 6 
( Electric ) — 

| 1 No . 
2 . Industrial Washer Extractor Model NRW 10 
( Electric) — 

1 No. 


Office of the Superintendent, 
Govt . Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


- (Sd.) 
| Superintendent. 


